"People only see what they are prepared to see." 
Ralph Waldo Emerson 
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NOI DUNG 


Giai phau (anatomy). 


Viêm пет vung chau (pelvic inflammatory disease). 


Nang boc mang bung (peritoneal inclusion cyst). 
Xoan buông trứng (ovarian torsion). 
Xoan vòi trứng don thuan (isolated Fallopian tube torsion). 


Ung thu nguyén phat voi trung (primary Fallopian 
Carcinoma). 


m Ung thư di cán voi trứng (metastasis to Fallopian tube). 


Tac nghẽn voi trứng (obstruction of the Fallopian tube). 


Day chang treo buóng trung 
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Intramural portion vesiculosa 


= Hai buông trứng có hinh bau duc nam ở hai bên hoặc sau-bén 
TC, có giới han kha rõ trên siêu am. 

= Binh thường ta thay ở buông trứng có hoi âm dong dang va co 
nhiéu nang rat nhó, kích thuóc khoáng 2 - 3mm nam 6 ngoai 
vi buông trứng. Nhờ nó mà ta nhận biết được buông trứng. 
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Left Ovary 


Dây chang rộng và buông trứng hai bên 
thây rõ nhờ dịch tự do trong ô bụng. 


Peter M. Doubilet et al. Atlas of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2003 


= O thời ky mãn kinh, do buông trứng teo lai và không còn 
những nang nhỏ ở ngoại vi buông trứng cho nên rat khó thây 
buông trứng. 
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O lat cat theo truc doc của buông trứng, ta đo chiêu dài (Т) và bé 
dày (T) cua buóng tring. 

Ó lát cat theo truc ngang của buông trứng ta do chiêu ngang (W) của 
buóng trúng. 

Kích thước mỗi buông trứng khoảng 1,5 x2,5 x 4cm. 


Thể tích mỗi buông trứng được tính theo công thức: 
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VIEM NHIEM VUNG CHAU 
(PELVIC INFLAMMATORY DISEASE - PID) 


= Bénh ly viém nhiém vung chau (pelvic inflammatory 
disease — PID) gap kha nhiéu o phu nt. 

„Bệnh thường lan truyền qua đường tinh duc, lậu cau 
(gonorrhea) va chlamydia là 2 tác nhân thường gap. 

= Nhiễm trùng thường đi vào trực tiép qua kênh cô và 
nội mạc TC. Đôi khi nhiém trung qua một б viêm 
nhiêm kê cận. 


C.M.Rumack et al. Diagnostic Ultrasound. 3rd Edition. 2005. p527-579 


= Nhiễm trùng qua đường máu rất hiém сар va thường 
do lao (tuberculosis). 

= Ton thương thường ở cá hai bên (trừ trường hop lan 
truyén tu ô nhiễm trung Ке can). 


m Su hiện diện của vòng tránh thai lam tăng nguy cơ 
viêm nhiém vùng chậu. 


C.M.Rumack et al. Diagnostic Ultrasound. 3rd Edition. 2005. p527-579 


= Hau qua lau dai cua bénh ly nay la tinh trang dau 
vung chau man tinh (chronic pelvic pain), уд sinh va 
tang nguy co thai lac cho. 

= Viém nhiém khói dau 6 có TC, lan vào nói mac TC 
(endometritis), гбі voi trứng (acute salpingitis) và 
cuói cüng là vung buóng trúng hai bên và màng bung. 


C.M.Rumack et al. Diagnostic Ultrasound. 3rd Edition. 2005. p527-579 


= Lâm sàng: bệnh nhân thường dau, sốt, căng tức vùng 
chậu. ra mủ âm đạo. 
= Siêu âm qua ngã bụng thường khó chân đoán bệnh lý 
phan phu. Siêu âm qua nga am đạo đóng vai tro quan 
trong trong chan doan bénh. Ta có 2 thé chinh: 
= Thé cáp tinh. 
m Thé man tính. 


C.M.Rumack et al. Diagnostic Ultrasound. 3rd Edition. 2005. p527-579 


VIEM NHIEM VUNG CHAU (thé cáp tinh) 


- Giai doan dau có thé khong phat hién duoc trén siéu ám. 
- Các hinh ánh có thé tháy: 
+ Thanh vòi trứng day > 5mm, ở 141 cat ngang vòi trứng, ta có 
dau hiéu bánh rang (co ogwheel sign) do thành voi trưng cung các 
пер niém mac phù né tao thành. Co thé bat dau có it dich tai voi 
(hydrosalpinx). 
+ Viém nói mac tu cung: dày hoac tu dich nói mac. 
+ Buóng типе to ra, có nhiéu nang nhó (có thé lam voi buóng 
trứng da nang). 
+ Tham nhiém тё mac treo vung ha vi, quanh tit cung. 


+ Dich ở tui сипо có hồi ат kém (mu). 


Viêm cêp tinh 


COGWHEEL SIGN — SIGNE DE LA ROUE DENTEE 


01 trung hai bên. 
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Cat doc theo voi trúng: 
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Hydrosalpinx vói cogwheel sign 


N. Perrot et al. Echographie Endovaginale-Doppler couleur en Gynecologie-Obstetrique. 
5° édition. 2004 
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Tu dich trong long TC có thé thay 6 
BN viém nói mac TC nhung khong 
phai là dau hiêu chuyén biét. 


Vòng tránh thai tuột tháp kèm ó mủ trong long TC (pyometra) 


Nagamani Peri et al. Imaging of Intrauterine Contraceptive Devices. J Ultrasound Med 
2007; 26: 1389-1401 
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Vòi trứng (tube) dày, thé tích buông trứng (T) = 28ml 


Day thành vòi trứng (giữa các mũi tên), buồng trứng to ra, có nhiều 
nang nhỏ ở ngoại vi (V = 23ml) (polycystic ovary appearance — 
biéu hién buóng trüng da nang) 


Thâm nhiễm mỡ vùng ha vi quanh tử cung (các mũi tên) / PID 
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hồi âm (FF) 


bụng có 
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Dịch trong 


VIEM NHIEM VUNG CHAU (thé man tinh) 


i U dich hoác ib тй voi tring (hydrosalpinx or pyosalpinx), trén lat 
cat doc, vòi trứng dán ra, thành móng, biểu hiện là những cau trúc hinh 
bau dục với nhung vach ngan khong hoan toan. Khi ta thuc hién nghiém 
pháp. dé ép dau do lén cáu truc ndy, bénh nhán thuong bi dau choi. Trên 
lat cat ngang nhung not ở vách (do cat ngang nếp niêm mac) tạo thành 


dau hiệu chuỗi hạt (beads-on-string sign). Dich bên trong có thé hoi âm 
trồng (hydrosalpinx) hoặc có hồi ám (pyosalpinx), đôi khi có hinh ánh 
mức dich-mu (fluid-pus level) hoặc có khí trong dịch (những dom hồi âm 
day với bóng lưng đo). 

+ Phuc hop voi-buong trung (tubo-ovarian complex): do su viém dinh 
giữa voi trứng dan và buồng trứng ké cận, cho hinh ánh khói phức hop da 
ó với nhiêu vách ngăn (chính là thành cua vòi trứng uón cong ngoan 
ngoeo, giao nhau nhiéu lán vói lát cát). 

+ Áp xe vòi-buòng trứng (tubo-ovarian abscess): phức hop vòi-buông 
trieng hoi ám kém. 

+ Dich ở túi cùng có hôi ám kém (mú). 
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BEADS-ON-STRING SIGN — SIGNE DES PERLES SUR UN FIL di 
kém vói hydrosalpinx hoác pyosalpinx. 
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BEADS-ON-STRING SIGN 


Hydrosalpinx v61 beads-on-string sign 


Cogwheel sign 6 doan gan va beads-on-string sign 6 doan xa 


Hydrosalpinx vói cogwheel sign Hydrosalpinx vói beads-on-string sign 


Doan giữa 


Doan xa 


Ofer Benjaminov et al. Sonography of the Abnormal Fallopian Tube. 
AJR 2004; 183:737-742 
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Hydrosalpinx vói beads-on-string sign 


BEADS-ON-STRING SIGN 
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- Buóng trứng 


Hydrosalpinx với beads-on-string sign 
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Right hydrosalpinx 
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Pyosalpinx vói beads-on-string sign 


N. Perrot et al. Echographie Endovaginale-Doppler couleur en Gynecologie-Obstetrique. 
5° édition. 2004 


Pyosalpinx 


Penny L. Williams, MD et al. US of Abnormal Uterine Bleeding. Radiographics. 
2003;23:703-718 


Right pyosalpinx 


Left pyosalpinx, RI = 0,49 (tang tuoi mau, 
tro khang thap) 
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Hvdrosalpinx Pyosalpinx vċi muc dich-mu 


Peter M. Doubilet et al. Atlas of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2003 


Pyosalpinx bên (T) vói тис dich-mu 


Pyosalpinx voi muc dich-mu 


U dich vòi trứng T với những đốm hồi || Ú dich vòi trứng hai bên với mức khí- 
âm dày (bóng khí). dich (gas-fluid level) bên T. 


Chinh huóng dau do: Hydrosalpinx 
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Nang buông trứng có vách 7 пус ох 


À 5 T SA 3D (invertion mode): 
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Nang buông trứng có vách 7 Bindi alti 


SA 3D (invertion mode): Hydrosalpinx 


Dan TM vung chau do tang ap TMC 


- | < | | = * | m ` - , = | 
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ku = er _ u A 
Lat cát ngang: cầu trúc nang nam canh vòi trứng (T) ú dich (tube). 
Nang xuát phat tü phan loa voi (fimbriated portion) cua voi trúng (T) 


Hydatid of Morgagni: nang lanh tinh hinh thanh 
tu di tich cua 6ng Muller 
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- Doi khi hydrosalpinx có thé lam với nang buồng trứng có vách. 
- Dan tinh mach vung cháu cũng cho ra những cau truc ngoan 
ngoeo gióng nhu hydrosalpinx. 


- Cau trúc nang canh vòi trứng hiểm gap đó là Hydatid of 
Morgagni. 


Phúc hop vòi-buòng trung 


Ofer Benjaminov et al. Sonography of the Abnormal Fallopian Tube. 
AJR 2004; 183:737-742 


Phúc hop vói-buóng trúng 


Ofer Benjaminov et al. Sonography of the Abnormal Fallopian Tube. 
AJR 2004; 183:737-742 


TOA: tubo-ovarian abscess, T: 
pyosalpinx, OV: left ovary. 
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Phuc hop vòi-buòng trứng ở phan 
phu T: O: ovary, T: thickened 
fallopian tube, F: fluid, P: pus. 


Cát ngang thấy vòi trang tr dic dính vào mô buông trứng phù né. Cát dọc thay có 
lóp dich-dich (mu). re 
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Ap xe vòi-buông trứng 


Penny L. Williams, MD et al. US of Abnormal Uterine Bleeding. Radiographics. 
2003;23:703-718 
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Ap xe vòi-buông trứng 


Vong tranh thai trong TC Phúc hop abscess vòi-buông trứng T 


Nagamani Peri et al. Imaging of Intrauterine Contraceptive Devices. J Ultrasound Med 
2007; 26: 1389-1401 


Ap xe vòi-buòng trúng 


ai E a EC 
Ap xe vòi-buòng trứng (P) (mũi tên chi buông trứng P) 
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Ap xe voi-buong trimg 


Ap xe vòi-buòng trang (P) Ap xe vòi-buòng trang (T): có khí 


$ š ' I | A 
MRI, T2: nang kha năng thông nói với 
vòi trứng (mũi tên) > Pyosalpinx. 


Cau tric dang nang buóng trüng P vói 
hoi âm mát kính mo > Endometriosis. 


Sau mê: Pyosalpinx ! 
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Ар xe vòi-buông t 


Ap xe vòi-buông trứng với mức dich-mu 


Sau mo: Endometriosis ! 


Dich trong б bung có 
hoi âm (FF) 


Buóng trüng to ra, tang tuói máu 


NANG BOC MANG BUNG 
(PERITONEAL INCLUSION CYST) 


= Viém nhiém gay dính ó tiéu chau, co nguy co phat trién nang 
dich có vách ngăn ở cạnh buông trứng, duoc goi là peritoneal 
inclusion cyst (nang bọc mang bung) = benign encysted fluid 
(dich dong kén lanh tinh). 

a Dich tiết ra từ hoạt động của buông trứng, binh thường được 
hap thu bởi phúc mạc. Trong trường hợp có dính ở vùng chậu, 
dich có thé không được hap thu va đóng kén quanh buông 
trứng. 

= Siêu âm ta thay được buông trứng ở trong nang hoặc ở thành 
nang. 


Anthony E. Hanbidge, MD et al. US of the Peritoneum. Radiographics. 
2003;23:663-685. 
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PERITONEALINCLUSION CYST 


PERITONEAL INCLUSION CYST 


Anthony E. Hanbidge, MD et al. US of the Peritoneum. Radiographics. 
2003 ;23:663-685. 


PERITONEAL INCLUSION CYST 


Mũi tên chi buồng trứng T bị bién dang, hai bên là peritoneal inclusion 
cysts (сас müi tên xanh), nang bên T buóng trúng T có vách. 


Break 


KOAN BUONG TRUNG 
(OVARIAN TORSION) 


= Хойп buóng trüng là nguyén nhan | 
cap cuu phu khoa dung hang thu 5. | necrotic 


left ovary 


= Bénh thuong thay 0 buóng trung có 
u nang, nhung cüng có thé xay ra 0 
buóng trung binh thuóng (vi su di 
dong cua buóng trứng) — thường 
thây ở trẻ em và phụ nữ trẻ. 

m Thường bị bên (P) hơn bên (T) (do 
bên (T) có ít khoảng trông vì ĐT 
sigma chiêm chó). 


S. Boopathy Vijayaraghavan, MD . Sonographic Whirlpool Sign in Ovarian Torsion. 
J Ultrasound Med 2004 23:1643-1649 
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Phó dóng mach ó buóng trúng P, Phó dóng mach ó buóng trúng T, 
buóng trung ngu (dormant ovary): buông trứng ưu thé (dominant ovary): 
RI=0,75 (tro kháng cao) RI=0,375 (tro kháng tháp) 


CHAN DOAN XOAN BUONG TRUNG 


Infundibulopelvic 
ligament 


Xoán buóng ning (ovarian torsion): c cá ne irung va vol ¡ trứng bị xoăn quanh dây 
chăng tử cung-buông trứng (ovarian ligament) và dây chăng treo buông trứng 
(infundibulopelvic ligament). 


Peter W. Callen et al. Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology. 5" edition. 2008 


XOAN BUONG TRUNG (OVARIAN TORSION) 
1. Du hiệu tai buông trứng: 

- Buóng trứng to ra gấp nhiêu lan (dài > Аст) so với buồng tring đỗi bên 
day vỏ bao trang của buông trứng, có những nang noãn (8-12mm) ở ngoại vi 
tạo dau hiệu chuối ngọc (“string of pearls” sign), hồi âm buồng trứng có thé 
không đồng nhất do xuất huyết hoặc hoại tử. 
- Dấu hiệu viên hôi ám dày quanh nang пойп (Follicular ring sign): viền 
hồi âm dày (1-2mm) quanh những nang noãn nhỏ (3-7mm) (đánh giá qua đầu 
dò âm dao, so sánh với buông trứng đối bên). Hình ảnh này được lý giải do sự 
phù nề và xuất huyết quanh những nang noãn nhỏ. 
- Có thê có u nang cùng tôn tại ở buồng trứng xoăn. 
- Buóng trứng có thé năm ở vi trí bất thường (phía trước hoặc đáy TC, trên 
bàng quang). 
- Có dịch ở túi cùng. 
- Doppler mạch máu buông trứng: 

+ Không có phó DM 3 Xoán hoàn toàn. 

+ EDV=0 > Xoăn không hoàn toàn. 

+ Phó tardus-parvus + Xoán không hoàn toàn. 
* Buóng trứng có kha năng được bảo tôn nếu ta bat được phó Doppler. 


Nit, 30 tuói, dau hó chau T 2 ngày: buóng tring T (các dau mii tên) to ra (25,6 
ml), có nhüng nang noàn to ra ó ngoai vi. Buóng trüng P binh thuóng (8,5 ml). 


Nữ, 27 tuói, dau ай dội từng cơn đã 2 ngày: buông 
trứng T to ra có những nang noãn ở ngoại vi. 


Buóng trứng (T) to ra, có một vùng tăng hồi âm do 
Kuat huyết (dau mũi tên) 


Y. Kaakaji et al. Sonography of Obstetric and Gynecologic Emergencies. Part II, 
Gynecologic Emergencies. AJR 2000; 174:651-656 
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Xoan buóng trimg/Nang buóng 
trúng trái xuât huyét. 
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Xoán buông trứng/U nang buông trứng phải (serous cystadenoma). 


Buóng trimg nam 6 mát truóc tir cung, trén 
đường giữa, có kích thước rất lớn so với TC. 
Có những nang nhỏ trong buông trứng. Có 
it dịch túi cùng. 


Phu nữ tré, dau bụng cáp, cát doc vung ha vi thay cầu 
trúc nang lớn năm trước TC, phía trên BQ. VỊ trí bât 
thường này gợi ý xoăn buông trứng. 


Buóng trứng P to ra (so với buồng trứng T- hinh С), nam ở đường giữa. 


Ba tháng sau mò tháo xoắn, buồng trứng trở lại kích thước bình thường. 


KOAN KHONG HOAN TOAN XOAN HOAN TOAN 


A. C. Fleischer et al. Sonography in Obstetrics and Gynecology. 6th Edition. 2001 
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Buóng trứng P to ra, nam ở đường giữa 
truóc TC, có nhüng nang 6 ngoai vi, 
không thay tưới máu > Xoán buông 


Phu ni tré, dau bung cáp, CT có chích 
thuóc tuong phan: vung ha vi thay buóng 
trứng to ra, nam ở đường giữa trước TC 


> Khả năng xoắn buông trứng. trứng P. 


Nit, 24 tuói, dau cáp tinh HCP: BT (P) 
to ra, có nhüng nang nhó 6 ngoai vi, có 
it dich bao quanh (*). 


Doppler: khóng có 
phó DM làn TM 


Xoán khóng hoàn toàn: khóng có phó tám truong 


A. C. Fleischer et al. Sonography in Obstetrics and Gynecology. 6th Edition. 2001 
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Xoan khong hoàn toàn: buóng trüng to ra, hói ат 
khong dong nhát voi nhüng nang noan © ngoai vi. 
Phó tardus-parvus 
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Freg 40 MHz 
WF Low 

Оор 80% Map 2 
PAF 1515 Hz 


BN có thai với buông trứng bi kích thích quá mức (hyperstimulated), vào viện 
vì đau bụng câp: SA thây buông trứng T rât to, Doppler có phô tardus-parvus. 
MG: xoăn 3 vòng. 


XOAN BUONG TRUNG (OVARIAN TORSION) 

2. Dau hiéu tai сибпе xoan: 
Dáu hióu хойу nước (whirlpool sign) duoc xem la dau hiéu dac hiệu: 
+ Dấu hiệu thây được trên siêu âm trang-den khi cat ngang cuồng xoắn và 
di chuyên dau do tói-lui (to and fro) doc theo trục của cuông xoan. Đó là 
hình ảnh xoáy nước cùng hoặc ngược chiều kim đồng hó > Chân đoán 
xác định xoắn buông trứng. 
+ Nếu siêu âm Doppler thây được tín hiệu màu hoặc bắt được phô của 
mach máu trong xoắn nước > Buông trứng còn khả năng bảo tón. 


Xoan buông trúng P - Dau hiệu xoáy nước 
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A. C. Fleischer et al. Sonography in Obstetrics and Gynecology. 6th Edition. 2001 


Dấu hiệu xoáy nước kém theo u nang buông trứng > xoan buông trứng. 


S. Boopathy Vijayaraghavan, MD . Sonographic Whirlpool Sign in Ovarian Torsion. 
J Ultrasound Med 2004 23:1643-1649 
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Xoan buóng trung T - Dau hiéu xoáy nuóc 


SEE VM Buóng trüng xoan con kha 
H poor шш nang cứu chữa 


S. Boopathy Vijayaraghavan, MD . Sonographic Whirlpool Sign in Ovarian Torsion. 
J Ultrasound Med 2004 23:1643-1649 


TER da doi НСТ. SA 
thay buóng trúng (T) to ra 
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Dấu hiệu xoáy nước trên SA 2D và SA Doppler 


Cán phái phán biệt giữa xoắn buông trứng 
va hoi ching buöng tring da nang. 


- Xoán buông trứng đến khám với bệnh cánh lâm sang cấp tinh, ton thương 
thường chỉ một bên, có hình ảnh chuỗi ngọc và thể tích buông trứng tăng lên 
nhiều lan. Và nhất là ta có thể thay dấu hiệu xoáy nước. 

- Bệnh lý buông trứng da nang bao giờ cũng ảnh hưởng hai bên, có hình ảnh 
chuỗi ngọc nhưng thể tích buông trứng chỉ tăng vừa phải, không có dấu hiệu 
хоау Hước. 
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(ISOLATED FALLOPIAN TUBE TORSION) 


Xoan voi trimg don thuan là bénh ly 
rat hiém gap (tan suat 1/1 500 000 ay ching treo buồng trứng 
phu пи) và khó chân đoán. m Vòi trúng 
Bénh thuong хау ra о thiéu пб va phu Ку $ T Ç = 

nit tuói sinh sån. is —— A 
$ : WMesosalpinxh 
Cac yéu 10 nguy co bao gôm: AN 
mesosalpinx rộng (mac nối giữa vòi 
trứng và buông trứng, bệnh nhân bị 
viêm nhiễm vùng chậu (PID — pelvic 
inflammatory disease) có ứ dich tai 
voi (hydrosalpinx). Su phóng lón cua 
loa vòi (fimbrial end) thuong la diém 
dan (lead гош) cua xoan. 


Day ch rÔ i 


Gióng nhu xoán buóng trüng, xoan 
voi trung phai thuong gap hon trái. 


XOAN VOI TRUNG DON THUAN 
(ISOLATED FALLOPIAN TUBE TORSION) 

- Hinh ảnh buông trứng hai bên bình thường, buông trứng không tang thé tích. 

- Hiện diện cau trúc nang dịch cạnh buông trứng, hình thoi, với một bên có hình 

anh mo chim (beakbird pattern ) huóng vé buóng trung bên tên thuong. Dich 

trong êng có hói 4m, thành êng day. Tham nhiém mó quanh ó ông. 


- Du hiéu xoáy пибс (whirlpool sign) tai cuóng xoán. 
- Ít dich tu ES túl 08 


Beakbird pattern 


Xoan voi trứng đơn thuần, vòi trứng ứ dich bao qu 
Doppler cho thay con phô DM trong mesosalpInx. 


BN nữ, 25 tuổi, dau vùng chau cáp tính. 


Buóng trung P có kích thuóc và О đường giữa vùng ha vi: Cau trúc nang 
tuói máu binh thuóng. dich có hinh ành mó chim. 


Megan Gross et al. Isolated Fallopian Tul Torsion: A rare twist on a Common Theme. 
AJR 200 : 1590-1592 


CT xác nhận hình ảnh xoắn vòi trứng bi ú dịch (các mũi tên thang) với 
hình anh mỏ chim (mũi tên cong). Dich ở cùng đô P (các dau mũi tên). 
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Megan Gross et al. Isolated Fallopian Tul ` Torsion: A rare twist on a Common Theme. 
AJR 20054446: 1590-1592 


Vòi trứng P bi xoắn va hoại tử (các mũi tên den), buồng trứng P 
bình thường (các đâu mũi tên). 


Megan Gross et al. Isolated Fallopian Tube Torsion: A rare twist on a Common Theme. 
AJR 2005; 185: 1590-1592 


BN пй, 60 tuói, dau hó chau P dà 4 ngày 


Mó: xoắn vòi trứng (P) 3 vòng 


S. Boopathy Vijayaraghavan et al. Isolated Torsion of the Fallopian Tube — The 
Sonographic Whirlpool sign. J Ultrasound Med 2009; 28:657-662 


BN nữ, 29 tuổi, dau cạnh dưới гоп bên P đã 3 ngày 


Hydrosalpinx hai bén, bén P nhiéu hoi bén T 


S. Boopathy Vijayaraghavan et al. Isolated Torsion of the Fallopian Tube — The 
Sonographic Whirlpool sign. J Ultrasound Med 2009; 28:657-662 
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Мб: vòi trứng P bi xoăn 3 vòng (HS: hydrosalpinx) 


S. Boopathy Vijayaraghavan et al. Isolated Torsion of the Fallopian Tube — The 
Sonographic Whirlpool sign. J Ultrasound Med 2009; 28:657-662 


BN nữ, 46 tuổi, đau hông (T) kém nón бі 2 ngày. 


S. Boopathy Vijayaraghavan et al. Isolated Torsion of the Fallopian Tube — The 
Sonographic Whirlpool sign. J Ultrasound Med 2009; 28:657-662 


U dich voi trang (Т). 


S. Boopathy Vijayaraghavan et al. Isolated Torsion of the Fallopian Tube — The 
Sonographic Whirlpool sign. J Ultrasound Med 2009; 28:657-662 
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UNG THU NGUYEN PHAT VOI TRUNG 
(PRIMARY FALLOPIAN TUBE CARCINOMA) 


Thuong la papillary serous 
carcinoma. 

Bướu có thé dang nót, nhü, 
thám nhiém, hoac lan toà. 
Voi trúng có thé sung to 
trong nhu khúc suc xích 
(sausage-like appearance). 
U dich tai vói có thé tháy khi 
voi trúng bi tác nghén. 
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Vòi trứng trai дап, có chói ở thành Ong. 


UNG THU DI CAN VOI TRUNG 
(METASTASIS TO FALLOPIAN TUBE) 


a Di cán tới vòi trứng thường gap hon ung thu nguyên 
phat voi trứng. 

= Ung thu buóng trüng, tir cung, tiéu hoá có thé di cán 
toi voi trung. 

m Hinh ảnh siêu âm trông giống như ung thư nguyên 
phat voi trưng. 


Di căn từ Endometrial carcinoma tới vòi trứng cho thay có nhiêu nôt ó thang ông, 
có đoạn ông lây day bởi mô u. 


TAC NGHEN VOI TRUNG 
(OBSTRUCTION OF THE FALLOPIAN TUBE) 


m Cho dén nay, chup buóng tu cung-vói trung 
(hysterosalpingography: HSG) van là phuong tién 
chán doán chính vé kha nang thong thuong cua voi 
trung. 

m Tuy vậy, siêu am qua nga am dao có bom биос can 
am vao buong tu cung (hysterosalpingo contrast- 
sonography: HyCoSy) cũng co thê đánh gia được vòi 


trứng có tac nghẽn hay không. 
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Left hydrosalpinx 


Hysterosalpingo contrast-sonography 


версо: асас 
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Tháp Eiffel — Paris, tháng 7/2005 


